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SAĞLIKTA  DÖNÜŞÜM 

03. 12. .2007  Pazartesi  günü  ilimizde 
Aile  Hekimli  uygulaması  başladı.  İlçemizdeki 
Aile  Hekimliği  10  ayrı  bölgede  Aile  Sağlığı 
Merkezi  şeklinde  hizmet  verecektir.  İlçe 
Merkezimizde  Çaydibi-Boraboy,  Durucasu, 
Uluköy  hattı  dail  olmak  üzere  5  bölgede 
uygulanacaktır.  Diğer  bölgeler  Alpaslan, 
Destek,  Esençay,  Tekke  ve  Özbaraklı  Aile 
Sağlığı  Merkezi  şeklinde  oluşturuldu. 

Halkımızın  sağlık  konularında  daha  kaliteli  hizmet  alması  açısından  hayırlı 
olmasını  dileriz. 
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